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摘 要 


本 文 报道 早期 快速 诊断 蛇 伤 的 蛇 种 的 方法 。 采用 对 流 免 湾 所 泳 方法 成 功 
地 应 用 于 30 例 不 同 蛇 咬 伤 的 临床 病人 。 在 演 伤 1 一 2 天 内 测定 ， 其 阳性 率 是 
93.33%. 

此 法 使 用 的 仪器 比较 入 单 ， 操 作 容 易 ， 在 20 一 30 分 钟 内 可 以 获得 结果 。 特 
异 注 和 敏感 性 相当 高 ， 其 检验 越 早 阳性 率 就 越 高 。 


为 了 探 研一 种 快速 、 淮 确 、 敏感 而 又 简便 的 蛇 咬 伤 的 蛇 种 早期 检验 诊断 法 ， 我 们 利 
用 对 流 免 疫 电泳 法 检查 特异 性 蛇毒 成 分 。 在 试验 性 蛇 伤 动物 的 试验 性 诊断 研究 的 基础 
上 513， 用 于 临床 病人 进行 蛇 伤 的 蛇 种 早期 、 快 速 诊 断 ， 获得 成 功 。 现 将 祁 门 县 蛇 研 所 
19794 9 月 和 80 年 8 月 份 30 例 蛇 伤 病人 检查 情况 报道 如 下 。 


材料 与 方法 


一 、 纯 化 特异 性 蛇 种 Zenit (Agkistrodon acutus Guenther), #86 (A.halys 
Pallas) , 竹叶青 蛇 (Trimeresurus stejnegeri Schmidt) , HBR (Naja naja 
Linnaeus) 和 银 环 蛇 (Bungarus multicinctus Blyth), 诊断 抗体 用 固 相 免 疫 吸 附 剂 进 
行 交 叉 免 疫 吸 附 制 成 (2 2。 

=, Ri Wh DUE UE SREB SA We 15 J BR PA 2 RAER R LR R 

=, ği “采用 Van Osst 3 IR He fe Be Ha KTS, 略 加 改变 。 

RE 1 所 示 ， 在 1% 巴 比 妥 缓 促 液 琼脂 板 上 打 筷 。 在 琼脂 板 间 号 孔 内 ， 分 别 加 入 相 
应 纯化 的 特异 性 蛇 种 诊断 抗体 约 10 微 升 ， 在 各 双 号 孔 内 ， 分 别 加 入 检 材 约 10 微 升 。 HE 
规 法 电 沪 〈 端 电压 40 伏 特 左右 ) 20 一 30 分 钟 。 两 孔 间 出 现 白 色 沉 淀 线 者 为 阳性 。 即 被 检 
风 中 含有 与 其 对 应 孔 特异 性 诊断 抗体 相应 的 蛇毒 ， 说 明 为 本 蛇 咬 伤 
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结果 与 讨论 
检查 结果 如 表 1 。 


RI 蛇 伤 病人 蛇 种 的 对 流 免 疫 电 泳 早期 快速 诊断 结果 
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30 | 21/21 | 3/3 a/4 | 1/2 93.33% 
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总 计 


+ ”站 母 为 检查 的 病人 数 ， 分 子 为 阳性 病人 数 。 
， 为 病人 所 见 的 一 种 军 见 粘 短 蛇 类 。 引 起 特殊 临床 症状 。 此 法 检查 也 证 实 毒素 和 常 儿 蛇 种 不 同 。 
REEMA, ALAA RR Se, 


蛇毒 具有 抗原 性 54]， 不 同 种 蛇毒 之 间 可 有 共 辣 抗原 成 分 (特别 是 同 亚 科 的 蛇 ), 但 
皆 有 特异 性 抗原 成 分 52,5 。 因 此 ， 可 以 利用 特 蜡 性 抗体 ,通过 对 流 免 疫 电 沪 等 免疫 学 方 
法 ， 从 咬 伤 局 部 吸出 液 中 准确 地 检 出 特异 性 蛇毒 抗原 ， 从 而 作出 诊断 。 所 以 此 法 共有 ， 
(1) 准确 、 特 异性 强 。28 岗 被 检 出 的 病例 中 ， 未 出 现 一 例 交叉 反应 ， 其 中 11 例 (7 p 
Wii, 3 便 竹 叶 青 蛇 伤 ， 一 例 尖 吻 几 伤 亲眼 见 到 毒蛇 的 全 部 检 出 无 误 。 本 法 检查 结 
果 与 最 后 临床 诊断 的 符合 率 为 96.43 土 6.68% 。 (2) RR, 20 分 钟 左右 可 得 出 结果 。 
(3) ， 较 敏感 。 此 法 可 检 出 ive N/ml 浓度 的 蛇毒 。 毒 蛇 咬 恤 时 一 次 排毒 量 都 在 数 毫 
克 至 数 十 毫克 或 更 多 [55 一 8]， 而 且 一 般 吸 收 较 慢 [10,11] ， 越 是 早期 ， 局 部 浓度 较 大 。 所 
以 此 法 药 敏 感度 完全 可 满足 蛇 伤 的 蛇 种 早期 快速 诊断 的 要 求 。 (4) 阳性 率 高 。30 例 蛇 
伤 病 人 检 出 的 总 阳性 率 为 93,33 吕 ， 其 中 于 咬 和 伤 后 24 小 时 内 检查 的 21 例 和 咳 伤 后 48 小 时 
内 检查 的 3 例 ， 全 部 检 出 ( 见 检 查 结果 表 ) 。 (5) RAM, RETR, BARES 
特点 。 因 此 ， 以 蛇毒 的 特异 性 抗原 成 分 作为 蛇 种 的 诊断 指标 ， 采 用 对 流 免 疫 电 泳 法 进行 
蛇 伤 的 蛇 种 早期 快速 诊 浙 是 一 个 理想 的 方法 。 

本 法 的 阳性 率 与 纯化 特异 性 蛇 种 诊断 抗体 的 质 景 、 取 材 方法 、 检 材 性 质 \ 电 泳 条 件 ， 


A isa Ty wes H D ees Fh E Be ok i hi 12% 


操作 技术 以 及 抗原 (蛇毒 ) 和 抗体 分 子 的 比例 (122 等 因素 有 关 ， 必须 达到 最 佳 条 件 ， 才 
有 较 高 的 阳性 率 。 
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Abstract 


This report describes rapid diagnosis of snakebite by different species of 
snakes for the patients in earlier period, It was performed with counterimmu-— 
noelectrophoresis method and has been successfully applied in clinic for 30 
patients bitten by different species of snakes, The total positive rate is 93.33%, 
all of them were detected within 1 or 2 days after the bites, 

The equipments for this method are rather simple and its manipulation is 
easy ,Quick results can be obtained within 20 to 30 minutes. The specificity 
and sensitivity are relatively high, the earlicr the examination, the higher the 


positive rate being achieved, 


